94 Une lentille donne d’uti nliji't uiU' tinngi- nette i\ l’objet quand 

l’écran Bur lequel on reencillo e(4tn Imngi^ ('Ht à H cni lU' l'objet. 

1° Cette lentille est utilisée l'oiiiltie ItKipe (jtir mi o.'il île distanciî mini¬ 
male de vision distincte dj^^20 cm; le contre optique de l’ieil étant 
supposé dans le plan Incnl imnp' do la loupe, calculer la puissance 
et le grussissenienl. www.ecoles-rdc.net 

2° Sachant que l’œil voit rimnt-P! d’uii obji't sous un angle de 0,05 ra- 
) dian, calculer la lonipioiir de cct objet. 

3° L’œil étant maintenant ft 5 cm (le la loupe ctla mise au point étant 
eflfectué au punctum lU’uximum, que devient la puissance de la loupe ? 
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